' SYHNWIS8I 


Flora — Egeria. 


59 



Assumed Apparent 

Places of Stars of Comparison. 

Set. 

Name. 

R.A. 

h m t 

N.P.D. 

0 / # 

7 

B.A.C. 8361 

23 56 51*85 

101 20 23*7 

8 

Weisse, xxiii. 1232 

-3 59 54*37 

101 32 0*3 

9 

B.A.C. 8361 

25 56 5183 

101 20 24*0 

10 

Weisse, xxiii. 1249 

c c 4-66 

99 39 i 5 * 6 


Nov. 5, very windy. 

Nov. 8, state of the atmosphere very unfavourable. s 

Nov. 2i, very hazy. The planet sunk down into a bank of fog. 


Markree. 


Green. M.T. 

1850. d 

Oct. 9*479411 


Mer. Circle. 


R.A. 

h m s 

o 9 25*36 


Decl. 

c / • 

-n 5i 55*4 


(E. J. Cooper, Esq., 
and A. Graham.) 

No. Obs d —Calc d 

Wires. R.A. Decl. 

8 tt 

5 -2*94 — 16*4 


“ Corrected for parallax and interpolated from the Nautical Almanac ” 


EGERIA. 


Markree. 


Mer. Circle. 


(E. J. Cooper, Esq., 
and A. Graham.) 


No. Obs d —Calc d 

Green. M.T. R.A. Decl. Wires. R.A Decl. 

1851. d h m 3 o t * s tt 

Jan. 13*281945 i 42 46*91 +13 47 5-9 5 -7-1*05 —0*2 

u Corrected for parallax and compared place computed from G. Riimker’s 
Ephemeris, Monthly Notices , vol. xi. p. 34. Egeria very faint .” 


Hamburg. Equatoreal. (M. C. Riimker.) 


1850 . 

Hamburg M. T. 
h m s 

R.A. 

0 / * 

Decl. 

O / // 

Obs. 

Dec. 16 

8 21 33*8 

23 13 

3 S *4 

+IO 30 30-1 

28 

17 

5 45 8 * 6 

23 13 

14*0 

10 35 35*6 

7 

26 

6 5 2 39*5 

23 27 

27*6 

11 31 38*8 

15 

3 i 

1851 . 

7 5 4°*9 

23 49 

49‘5 

12 5 46*5 

28 

Jan. 22 

8 4 30*8 

27 17 

3 ’i 

14 58 6*1 

13 

28 

7 11 54* 8 

28 39 

19*6 

15 49 10*9 

4 

3 i 

7 55 37*6 

29 24 

55-2 

16 16 3*2 

5 

Feb. 1 

7 l8 22*7 

29 40 

10*0 

+16 24 37*2 

3 i 


Mean Places of the Compared Stars for Jan. o, 1851, deduced from Observations 
with the Meridian Circle at Hamburg. 


R.A. 

Obs. 

Decl. 

Obs. 

R.A. 

Obs. 

Decl. 

Obs. 

m 8 

29 12*26 

4 

c 

+ II 

1 / u 

22 40*1 

4 

h m » 

I 46 17*54 

2 

0 / tt 

+ 8 51 51*0 

3 

29 45*32 

4 

II 

i* 59*9 

4 

46 31-40 

3 

8 48 


30 14*36 

1 

12 

5 9 ‘ 2 

1 

46 57*06 

2 

8 27 27*6 

2 

34 18*66 

2 

IO 

35 48*8 

2 

50 34*04 

1 

15 12 9*2 

1 

35 I 3 *ii 

2 

12 

9 9*3 

1 

52 27*04 

1 

8 39 43*1 

1 

35 41*70 

2 

12 

7 47*8 

3 

5 2 52*13 

5 

8 29 15-4 

5 

40 41*92 

3 

9 

28 12*6 

3 

53 3*66 

1 

15 50 34*i 

1 

42 25*61 

4 

9 

4 9*1 

4 

1 54 42*67 

1 

8 21 38*6 

1 

44 45* 8 4 

2 

+ 8 

5 ° 5 8 '3 

2 

2 I 12*38 

1 

+ 16 31 23*2 

1 
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' SYHNWIS8I 


6o Egeria — Metis . 

Ephemeris . By M. G. Riimker. 

For Greenwich Mean Noon. 



R.A. 

Decl. 

Log a. 


R.A. 

Decl. 

1851. 

h m s 

0 / 


1851. 

h m s 

0 / 

Jan. 12 

I 41 23*6 

+ 13 34*0 

0*33277 

Feb. 6 

en 

00 

7 

+ 17 7*8 

13 

42 3*5 

42*0 

•33525 

7 

5 6-9 

16*8 

14 

42 44-7 

50*0 

*33773 

8 

6 16*1 

25*9 

*5 

43 27*1 

+ 13 5 8 *° 

•34020 

9 

7 26*2 

35*o 

16 

44 io # 8 

+ 14 6*i 

74265 

10 

8 37*2 

44*2 

17 

4 + 55*8 

I 4’3 

*345°7 

11 

9 49-2 

+ 17 53*3 

18 

45 4 2 ‘ 1 

22*6 

74749 

12 

11 2*1 

4 * 18 2*5 

*9 

46 29*6 

3°*9 

*3499° 

13 

12 15*8 

ii*7 

20 

47 18-3 

39*2 

•35230 

14 

13 30*4 

20*9 

21 

48 8*2 

47*6 

•35468 

15 

14 45*9 

30* 1 

22 

48 59*8 

4 14 56*0 

•35705 

16 

l6 2*2 

39*3 

2 3 

49 S 1 ^ 

+ 15 4*5 

•3594 1 

1 7 

17 I9’2 

48*6 

24 

5° 45*o 

13*0 

•36175 

18 

18 37*4 

+ 18 57*8 

25 

39*6 

21*6 

*36408 

19 

19 56*3 

+ 19 7*1 

26 

52 35*3 

3°*3 

•36639 

20 

21 16*0 

16-3 

27 

53 32*o 

3 8 *9 

•36868 

21 

22 36*5 

25-6 

28 

54 30*0 

47*6 

•37096 

22 

23 57-8 

34*9 

2 9 

55 29*0 

+ 15 56*4 

•37323 

23 

25 * 9*9 

44*2 

30 

56 29*1 

+ 16 5*2 

•37548 

24 

26 42*8 

+ 19 53*5 

3 1 

57 3°’2 

14*0 

•37771 

25 

28 6-5 

+ 20 2*8 

Feb. 1 

5 8 32*4 

22*9 

*37993 

26 

29 30*0 

12*1 

2 

1 59 35*7 

31*8 

•38213 

27 

30 56*2 

21*3 

3 

2 0 39-9 

4°7 

* 3 8 43 1 

28 

32 22*3 

30*6 

4 

1 45-2 

49*7 

•38647 

Mar. 1 

2 33 49 *° 

+ 20 39*9 

5 

2 2 51*5 

+ 16 58*7 

0*38862 





From the Second Elements, see vol. xi. p. 32. 




METIS. 




Markree. 

Mer. Circle. 

(E. J. Cooper, Esq 
and A. Graham.) 




No. 

Obs d —Calc d 

Greenwich M T. 

R.A. 

Decl. 

Wires. R.A. 

Decl. 

1850 . d 

h m s 

0 tv 


S 

// 

Dec. 11*706193 

9 58 22*72 

4-18 55 15*0 

5 

— 0*03 

0*0 

1851. 



40*06 


Jan. 8*640815 

10 i 15*34 

20 43 24*1 

5 

0*0 

17*613244 

9 5 6 3 1-s 5 

21 42 44*6 

I 

4 0*18 

4 2‘4 

24*590220 

9 51 io *86 

+ 22 32 10*6 

4 

4o’o6 

43*1 


u Corrected for parallax and compared places computed from Graham's Ele 
merits, Monthly Notices, vol. xi. p. 36.” 

Jan. 8. Metis much brighter than was expected. 

17. Clouds. . 


Log 

0*39076 

* 39 28 ; 

•39496 

•39704 

*399 IC 

•4011^ 

*4°3 K 
•4051S 
*40716 

•409 

•41 io< 
•41301 
•4149, 
•4168^ 
•41871 
•4205: 
•4224: 
•42421 
*4260' 
•4278- 
•4296 

•4313 

’ 433 1 

0-4348 


© Royal Astronomical Society • Provided by the NASA Astrophysics Data System 


Downloaded from http://mnras.oxfordjournals.org/ at Karolinska Institutet University Library on May 27, 2015 





